Jan Szezerhowski 


Proboszcz z Wroblowie, 


w 44 roku życia a 20 kapłaństwa, po długich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł w Krakowie dnia 19 marca 1898 r. o godzinie 5 rano. 


Eksportacya zwłok odbędzie się dnia 21-g0 marca b. r. o godzinie 8-mej rano z krypty XX. Pijarów do kościoła 
Sw. Mikołaja, zkad po odprawionem Nabożeństwie zwłoki odprowadzone zostaną na ementarz krakowski. 


Pozostała matka, rodzeństwo i parafianie zapraszają na obrzęd pogrzebowy Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność. 


Drukiem A. Słomskiego w Krakowie. 


